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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


DELIBERAZIONE 28 dicembre 2005. 


Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03. (Deliberazione n. 293/05). 


L'AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 28 dicembre 2005 


Visti: 


e la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003; 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

e la legge 23 agosto 2004, n. 239 (diseguito: legge n. 239/04); 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999) n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), ed, in 
particolare, l'articolo 3; 

e ildecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); 

e il decreto del Presidente /délConsiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, 
modalità e condizioni peral’ùnificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica 
nazionale di trasmissiofie‘di seguito: DPCM 11 maggio 2004); 

e il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, recante direttive per la regolamentazione 
dell’emissione dei, certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 
71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: decreto 24 ottobre 2005); 

e l’Allegato A-alla deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: 
l’Autorità),1 6vottobre 2003, n. 118/03, come successivamente integrata e modificata (di 
seguito: deliberazione n. 118/03); 

e l’AllegatovA alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come 
successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 168/03); 

e l'allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 20 dicembre 2004, n. 223/04 (di seguito: 
deliberazione n. 223/04); 

e .laxdeliberazione dell’ Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 (di seguito: deliberazione n. 
34/05): 

® “la deliberazione dell’ Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05; 

e” l'allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05 (di seguito: 
deliberazione n. 269/05); 

e il documento per la consultazione 16 novembre 2005 recante “Modifiche alla 
deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia 


ce 
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elettrica ai fini della loro esecuzione nell’ambito del servizio di dispacciamento, 1a 
modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni 
transitorie relative all’anno 2006” (di seguito: documento per la consultazione Nb6 
novembre 2005); 

e il documento per la ricognizione sui servizi di misura dell’energia elettrica: e di 
aggregazione delle misure dell’energia elettrica ai fini del dispacciamento pubblicato dalla 
Direzione energia elettrica in data 13 aprile 2005 (di seguito: documento per la 
ricognizione 13 aprile 2005). 


Considerato che: 


e le funzioni precedentemente attribuite alla società Gestore della rete di trasmissione 
nazionale SpA ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 sono, A*seguito dell’entrata in 
vigore il DPCM 11 maggio 2004, in parte attribuite alla società, Terna — Rete elettrica 
nazionale Spa (di seguito: ‘l’erna) e in parte alla società Gestore del sistema elettrico — 
GRTN SpA (di seguito: il Gestore del sistema elettrico); 

e la vigente disciplina degli sbilanciamenti non incentiva glisoperatori di mercato delle unità 
di produzione non programmabili a fornire a Ternéà programmi di immissione che 
riflettano le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotta dalle 
medesime unità; 

e la mancata disponibilità di programmi di immissione formulati tenendo conto delle 
suddette stime comporta un maggiore ricorso4alle’ risorse di bilanciamento da parte di 
‘l’erna, e, conseguentemente, un maggior onere per il sistema; 

e durante l’anno 2005 è stata avviata l'operatività del regolamento per la gestione delle 
congestioni sulla rete di interconnessione di cui all’articolo 7 della deliberazione n. 223/04 
e che analoghi meccanismi per la gestione delle congestioni sono previsti per l’anno 2006 
dall’articolo 18 della deliberazione n. 269/05; 

e inassenza di un intervento dell’ Autorità per la definizione di una disciplina transitoria per 
l’anno 2006 in merito alla definizioné dei corrispettivi di sbilanciamento per le unità di 
consumo ovvero di una modifica»della disciplina prevista a regime dalla deliberazione 
n. 168/03, terminata l’efficaciavdelle disposizioni transitorie relative all’anno 2005, 
troverebbe applicazione Ja ‘disciplina prevista dall’articolo 32 della medesima 
deliberazione; 

e la definizione di corrispettivi di sbilanciamento per le unità di consumo che incentivino la 
corretta programmazione da parte degli operatori determina una riduzione del 
corrispettivo complessivamente sostenuto dai clienti finali per il servizio di 
dispacciamento, limitando al contempo la possibilità di sussidio incrociato tra gli utenti 
del dispacciamentò; 

e con riferimentorall’operatività della disciplina delle unità di produzione e di pompaggio 
strategiche, Aernia ha segnalato la necessità di disporre di un periodo di almeno un mese 
allo scopoédi effettuare prove in bianco delle nuove modalità di gestione delle medesime 
unità; 


Considerato, inoltre, che: 


e il comma 46.1 della deliberazione n. 168/03 prevede che il corrispettivo di aggregazione 
delle misure in immissione sia pagato a Terna dall’utente del dispacciamento per ogni 
punto di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella titolarità del medesimo; 


1-2-2006 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


e l’articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 34/05 dà facoltà ai produttori che cedonò 
parte dell’energia elettrica prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legge 
n. 239/04 di richiedere di ritirare l’energia elettrica dal gestore di rete alla quale l'impianto 
è collegato; 

e l’articolo 3, comma 3.11 della deliberazione n. 34/05 prevede che i produttori che-cedono 
parte dell’energia elettrica prodotta nell’ambito delle convenzioni CIP 6 e parte, ai sensi 
del decreto legislativo n. 387/03 o della legge 239/04, abbiano come unica controparte il 
Gestore del sistema elettrico, a prescindere dalla rete cui gli impianti risultang connessi; 

e a partire dal 1° novembre 2005, l'energia CIP 6 è ritirata dal Gestore delksistema elettrico 
ai sensi del DPCM 11 maggio 2004; 

e il comma 47.1 della deliberazione n. 168/03 presuppone l’esistenza»per tutti i punti di 
prelievo e di immissione di un codice alfanumerico identificativo\omogeneo su tutto il 
territorio nazionale e che sono state evidenziate dai soggetti ‘interessati in diverse 
circostanze, fra cui le risposte al documento per la ricognizione 13 aprile 2005 e le 
risposte al documento per la consultazione 16 novembre 2005, difficoltà e ritardi nel 
completamento della definizione di tale codice per i punti di-prelievo da parte di alcune 
imprese distributrici; 

e la mancanza di un codice unico nazionale può comportare difficoltà nell’accesso al 
servizio di aggregazione da parte dell’utente del dispacciamento; 

e il comma 47.3 della deliberazione n. 168/03 stabilisce un flusso informativo dall’azienda 
distributrice all’utente del dispacciamento contenente l’anagrafica dei punti di prelievo 
nella titolarità del medesimo utente del dispatciamento al mese successivo a quello di 
competenza; 

e è stato evidenziato dai soggetti interessati ir diverse circostanze, fra cui le risposte al 
documento per la ricognizione 13 aprile/2005 e le risposte al documento per la 
consultazione 16 novembre 2005, che il suddetto flusso se anticipato al mese precedente 
al mese di competenza può assumere valenza ai fini previsionali per l’attività di 
approvvigionamento dell’energia elettrica dell’utente del dispacciamento, permettendo 
una migliore stima del fabbisogno e un conseguente minor rischio di sbilanciamento; 

e le informazioni contenute dal flussò informativo di cui al comma 47.3 sono a disposizione 
dell’impresa distributrice a partire dall'ultimo giorno del secondo mese precedente a 
quello di competenza ai sénsir del comma 5.5 della deliberazione n. 168/03 e che tali 
informazioni sono alla basexdegli adempimenti del medesimo comma, nonché dei commi 


7.3 e 7,5 della deliberazione 118/03. 
Ritenuto che: 


e sia opportuno indicare esplicitamente quali delle attività previste dalla deliberazione 
n. 168/03 rimangono in capo a Terna e quali rimangono in capo al Gestore del sistema 
elettrico; 

e sia necessaNo che gli operatori di mercato delle unità di produzione non programmabili 
forniscanova Terna, in fase di programmazione, la migliore stima dei quantitativi di 
energiaLelettrica che prevedono di produrre effettivamente; 

e aseguito degli esiti dell’applicazione della disciplina transitoria relativa ai corrispettivi di 
sbilanciamento per l’anno 2005 alle unità di consumo non rilevanti e delle segnalazioni 
degli operatori in merito, sia opportuno prevedere che la medesima struttura dei 
Corrispettivi di sbilanciamento si applichi a regime sia per le unità di consumo non 
rilevanti che per le unità di produzione non rilevanti; 
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e al fine di consentire il passaggio graduale alla modalità di calcolo dei corrispettivi di 
sbilanciamento per le unità di consumo non rilevanti prevista a regime, sia opportuno 
prevedere per l’anno 2006 una soglia del 7% al di sotto della quale gli sbilanciaménti 
vengano valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima; 

e a seguito delle osservazioni inviate dagli operatori, sia opportuno intervenire modificando 
la deliberazione n. 168/03 negli aspetti la cui applicazione è prevista a decorrere dall’1 
gennaio 2006, differendo ad una successiva deliberazione l’introduzione dellèémodifiche 
relative al sistema di registrazione degli acquisti e delle vendite a termine; 

e sia opportuno differire all’1 febbraio 2006 la data di avvio dell’operatività della disciplina 
che regola le unità di produzione e pompaggio strategiche; 


Ritenuto inoltre che: 


e sia opportuno che il corrispettivo di aggregazione delle misure-ntimmissione CAI, di cui 
all'articolo 46 della deliberazione 168/03, per gli impianti laVeui energia elettrica viene 
ritirata ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 o della legg@&n/ 239/04 sia pagato a Terna 
dall’operatore di mercato cedente ; 

e sia necessario concludere il processo di definizione del codice alfanumerico unico 
nazionale per i punti di prelievo, al fine di ottenerne piena applicazione da parte delle 
imprese distributrici entro il 30 giugno 2006; 

e sia opportuno dare mandato alla società Terna,&quale responsabile del servizio di 
aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento, di coordinare i lavori con i soggetti 
interessati al fine della determinazione del codice alfanumerico unico nazionale per i punti 
di prelievo; 

e sia opportuno anticipare il flusso informativo di cui al comma 47.3 al mese precedente al 
mese di competenza ce non sia necessario estendere all’ Acquirente unico la ricezione di 
tale flusso informativo 


DELIBERA 


1. di modificare ed integraretedeliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati: 
a) all’articolo 1, comma1.1, l’alinea: 


“e assegnatari. di capacità di trasporto sono i soggetti assegnatari di quote di 
capacità di trasporto assegnate dal Gestore della rete ai sensi della deliberazione 
n. 224/04 ai-fini dell’importazione di energia elettrica: 


a) = ineSecuzione dei contratti pluriennali di importazione; 


b) perla consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato 
della Città del Vaticano-Santa Sede, nonché in Corsica; 


©) V per il reingresso in Italia di una parte dell’energia elettrica prodotta presso il 
bacino idroelettrico di Innerferrera; 


d) da parte della società Raeria Energie. 
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Sono considerati assegnatari di capacità di trasporto anche i soggetti a cui siano stat 
allocate quote di capacità di trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma 
da parte dei gestori di rete ester.” 


è sostituito dall’alinea: 


“e assegnatari di capacità di trasporto sono i soggetti assegnatari di-.Quote di 
capacità di trasporto assegnate da Terna ai sensi della deliberazione n. 269/05 ai fini 
dell’importazione di energia elettrica: 


a) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione; 


b) perla consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato 
della Città del Vaticano-Santa Sede; 


c) per il reingresso in Italia di una parte dell’energia eléttfica prodotta presso il 
bacino idroelettrico di Innerferrera; 


d) da partedella società Raezia Energie. 


Sono considerati assegnatari di capacità di trasporto anehe 1 soggetti a cui siano state 
allocate quote di capacità di trasporto in importazione tramite assegnazione autonoma 
da parte dei gestori di rete esteri.”; 


b) all’articolo 1, comma 1.1, alinea “* capàeità di trasporto sulla rete di 
interconnessione in importazione è, per (ciascuna frontiera elettrica, la massima 
potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'importazione di energia 
elettrica in Italia da uno Stato confinante:*è.soppresso: 


(0) all’articolo 1, comma 1.1, lalineà “* capacità di trasporto sulla rete di 
interconnessione in esportazione è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima 
potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'esportazione di energia 


s* 4 


elettrica dall’Italia verso uno Stato confinante;” è soppresso; 


d) all’articolo 1, comma 1.1, @ll’alinea “e controllo degli scambi programmati è 
l’insieme delle azioni di controllo del Gestore della rete, anche in cooperazione con 
altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra 
i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;”, le parole “del Gestore 
della rete” sono sostituite dalle parole “di Terna”; 


e) all’articolo 1, comma 1.1, l’alinea: 


“Seenergia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 
387/03 è l’eniergia elettrica prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti 
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile 
delle unità di produzione ibride, nonché dalle unità di produzione di potenza qualsiasi 
alimentatevdalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, 
maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua 
fluente” ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell’ambito delle 
cenvenzioni in essere stipulate al sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 
6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione 
nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima 
deliberazione. L'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di potenza 
inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 
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legislativo n. 387/03 rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, commi 3 e 4} 
del decreto legislativo n. 387/03;” 


è sostituito dall’alinea: 


“e energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 
387/03 è l’energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell’articolo 13xtommi 3 
e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalità previste dalla deliberazione 
n. 34/05. L’energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di potenza inferiore a 
10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 
n. 387/03 rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, commi-3é 4, del decreto 
legislativo n. 387/03;”; 


f) all’articolo 1, comma 1.1, l’alinea: 


“e energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 è l'energia elettrica 
prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti.hén rinnovabili di potenza 
inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle unità di 
produzione ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dalle unità di 
produzione, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, ‘alimentate da fonti assimilate o 
da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, selarè, geotermica, del moto ondoso, 
maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua 
fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall’articolo 2, 
comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ‘ad eccezione di quella ceduta al Gestore 
della rete nell’ambito delle convenzioni int èssere stipulate ai sensi dei provvedimenti 
Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente 
alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 
della medesima deliberazione;” 


è sostituito dall’alinea: 


“e energia elettrica di cui al‘eomma 41 della legge n. 239/04 è l'energia elettrica 
ritirata dal gestore di rete aisserisi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le 
modalità previste dalla deliberazione n. 34/05;”; 


2) all’articolo 1, comma 14% prima dell’alinea: 


“e gestore di rete è la. pèrsona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la 
proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, 
nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il 
Gestore della retèe le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;” 


è Inserito l’alinèa: 


“e il Gestore del sistema elettrico è la società Gestore del sistema elettrico — GRTN 
SpA di-culal DPCM 11 maggio 2004;”; 


h) all’articolo 1, comma 1.1, all’alinea “e gestore di rete è la persona fisica o giuridica 
responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con 
obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo 
della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al 
decreto legislativo n. 79/99;”, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 
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i) all’articolo 1, comma 1.1, l’alinea: 


“e insufficienza di offerta è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di 
energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno<prima 
per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore ‘alla 
quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di 
prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell’energia )elettrica 


importata;” 
è sostituito dall’alinea: 


“e insufficienza di offerta è la condizione che si verifica qualoralin una zona, la 
quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato 
del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è 
inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle(offerte di acquisto senza 
indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell’energia 
elettrica importata, relative alla medesima zona;”; 


)) all’articolo 1, comma 1.1, gli alinea: 


“e programma è la quantità di energia elettrica che.viene dichiarata in immissione 0 
in prelievo da una rete con obbligo di connesstene di terzi, riferita ad un periodo 
rilevante e ad un punto di dispacciamento; 

e programma aggiornato cumulato di/immissione è, per ciascun punto di 
dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di 
dispacciamento risultanti alla chiusura del.mércato di aggiustamento in esecuzione di 
contratti di compravendita registrati; 

e programma aggiornato cumulato’ di prelievo è, per ciascun punto di 
dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di 
dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di 
contratti di compravendita registrati; 

e programma finale cumulato di immissione è, per ciascun punto di 
dispacciamento, il progfamma aggiornato cumulato di immissione, come 
eventualmente modificatosnel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in 
esecuzione di ordini di/bilanciamento in tempo reale; 

e programma finale.cumulato di prelievo è, per ciascun punto di dispacciamento, il 
programma aggioniato cumulato di prelievo, come eventualmente modificato nel 
mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di 
bilanciamento in\tempo reale; 

e programma )preliminare cumulato di immissione è, per ciascun punto di 
dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di 
dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di 
contratti dixvompravendita registrati; 

e progfamma preliminare cumulato di prelievo è, per ciascun punto di 
dispaeciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di 
dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di 
Centratti di compravendita registrati; 

e regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate dal 
Gestore della rete ai sensi dell’articolo 7 del presente provvedimento;” 
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sono sostituiti dagli alinea: 


“e programma è una quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione, o 
in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo 
rilevante e ad un punto di dispacciamento; 

e programma aggiornato cumulato di immissione è, per ciascun=punto di 
dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesime punto di 
dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento in4esecuzione di 
contratti di compravendita registrati; 

e programma aggiornato cumulato di prelievo è, per ciascun punto di 
dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al4medesimo punto di 
dispacciamento risultanti in esito al mercato di aggiustamento) in esecuzione di 
contratti di compravendita registrati; 

e programma finale cumulato di immissione è, per ciascun punto di 
dispacciamento, il programma aggiornato cumulate »di immissione, come 
eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento; 

e programma finale cumulato di prelievo è, per ciaseun punto di dispacciamento, il 
programma aggiornato cumulato di prelievo, core éventualmente modificato nel 
mercato per il servizio di dispacciamento; 

e programma preliminare cumulato di immissione è, per ciascun punto di 
dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di 
dispacciamento risultanti in esito al mertatò' del giorno prima in esecuzione di 
contratti di compravendita registrati; 

e programma preliminare cumulato‘, di prelievo è, per ciascun punto di 
dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di 
dispacciamento risultanti in esito al mercato del giorno prima in esecuzione di 
contratti di compravendita registrati; 

e programma vincolante modificato e corretto di immissione è, per ciascun punto 
di dispacciamento, il programma finale cumulato di immissione, come eventualmente 
modificato per effetto di erdini di dispacciamento in tempo reale e dell’intervento 
della regolazione secondatia di potenza; 

e programma vincolante modificato di prelievo è, per ciascun punto di 
dispacciamento, il proramma finale cumulato di prelievo, come eventualmente 
modificato per effetto«di ordini di dispacciamento in tempo reale; 

e regole per il dispacciamento sono le regole per il dispacciamento adottate da Terna 
ai sensi dell’articolo 7 del presente provvedimento;”; 


k) all’articolo 1, temma 1.1, all’alinea “e sbilanciamento a programma è la differenza 
tra i programmi di immissione ed i programmi di prelievo comunicati al Gestore della 
rete, in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema 
delle offerte e registrato ai sensi dell’articolo 4;”, le parole “al Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “a Terna”; 


ID) all’articolo 1, comma 1.1, all’alinea ‘e servizio di interrompibilità del carico è il 
servizio fornito dalle unità di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di 
connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di 
distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal Gestore della rete e 
disponibili a distacchi di carico con le modalità definite dal medesimo Gestore della 
rete;”, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “da Terna”; 
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m) all’articolo 1, comma 1.1, all’alinea ‘e sufficienza di offerta è la condizione che sî 
verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita 
presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati 
nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativasalle 
offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del®>giorno 
prima, al netto dell’energia elettrica importata:”, dopo le parole “si verificaqualora” 
sono inserite le parole “, in una zona”, e dopo le parole “al netto dell’energia elettrica 
importata” sono inserite le parole “relative alla medesima zona”; 


n) all’articolo 1, comma 1.1, dopo l’alinea “e sufficienza di offerta è laveondizione che 
si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle Offerte di vendita 
presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati 
nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle 
offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentatéNel mercato del giorno 
prima, al netto dell’energia elettrica importata;” è inserito l*alinea: 


“e Terna è la società Terna — Rete elettrica nazionale Spa»-di cui al DPCM 11 maggio 
2004”; 


0) all’articolo 1, comma 1.1, gli alinea 


“e unità di esportazione è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza 
destinabile con garanzia di continuità di utiliZzo,per l'esportazione di energia elettrica 
dall’Italia verso uno Stato confinante; 

e unità di importazione è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza 
destinabile con garanzia di continuità di-utilizzo per l'importazione di energia elettrica 
in Italia da uno Stato confinante;” 


sono soppressi; 


p) all’articolo 1, comma 1.1, all’alinea “e unità di consumo rilevante è un’unità di 
consumo i cui programmi di/prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza 
disponibile della medesima evdei limiti della capacità di trasporto, ai fini della 
previsione da parte di Verna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;”, le 
parole “del Gestore dellarete” sono sostituite dalle parole “di Terna”; 


q) all’articolo 1, comniax1/1, all’alinea “e unità di produzione alimentata da fonti 
rinnovabili non programmabili è un’unità di produzione che utilizza l’energia 
solare, colica, maremotrice, del moto ondoso, del gas di discarica, dei gas residuati dei 
processi di depurazione, del biogas, delle biomasse, l’energia geotermica o l’energia 
idraulica, limitatamente in quest’ultimo caso alle unità ad acqua fluente;”, le parole 
“delle biomasse,” sono soppresse; 


r) all’articoloy1, comma 1.1, all’alinea “e unità di produzione CIP6/92 è un’unità di 
produzione che cede energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell’articolo 3, 
comma” 12, del decreto legislativo n. 79/99”, le parole “Gestore della rete” sono 
sestituite dalle parole “Gestore del sistema elettrico”; 


S) all’articolo 1, comma 1.1, all’alinea “e unità di produzione rilevante è un’unità di 
produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della 
potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto. ai fini della 
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previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il 
dispacciamento;”, le parole “del Gestore della rete” sono sostituite dalle parole di 
Terna”; 


t) all’articolo 1, comma 1.1. dopo l’alinca “e unità di produzione rilevante è un’unità 
di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della 
potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, @i fini della 
previsione da parte di Terna del fabbisogno di risorse per il dispacciamento” è inserito 
l’alinea: 


“e unità di produzione e pompaggio strategica è un’unità abilttataà alla fornitura 
dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, come definito all’ Articolo 
23.1;”; 


u) all’articolo 1, comma 1.1, gli alinea: 


“e legge n. 239/04 è la legge 23 agosto 2004, n. 239; 

e deliberazione n. 36/02 è l'allegato A alla deliberazionedell’ Autorità 7 marzo 2002, 
n. 36/02; 

e deliberazione n. 42/02 è la deliberazione dell’ Aùtorità 19 aprile 2002, n. 42/02, 
come successivamente modificata ed integrata; 

e deliberazione n. 67/03 è l’Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 26 giugno 
2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Wfficiale, Serie generale, n. 202 del 1 
settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata; 

e deliberazione n. 118/03 è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 
2003, n. 118/03; 

e deliberazione n. 205/04 è la deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/05. 

e deliberazione n. 223/04 è l’allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 20 dicembre 
2004, n. 223/04; 

e deliberazione n. 224/04 è l’ Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 20 dicembre 
2004, n. 224/04; 

e deliberazione n. 34/05 è Ja deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05.”; 


sono sostituiti dagli alinea: 


“e DPCM 11 maggio 2004 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 
maggio 2004 recantè.criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e 
della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione. 

e legge n. 239/04èla legge 23 agosto 2004, n. 239; 

e decreto 24 ottobre 2005 è il decreto del Ministro delle attività produttive, di 
concerto con il’ Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005, 
recante direttive per la regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle 
produziòniydi energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 
239; 

e deliberazione n. 42/02 è la deliberazione dell’ Autorità 19 aprile 2002, n. 42/02, 
come-successivamente modificata ed integrata; 

e.dcliberazione n. 67/03 è l’Allegato A della deliberazione dell’ Autorità 26 giugno 
2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 
settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata; 
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e deliberazione n. 118/03 è l’ Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 16 ottobrè 
2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni; 

e deliberazione n. 205/04 è la deliberazione 19 novembre 2004, n. 205/04. 

e deliberazione n. 34/05 è la deliberazione 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

e deliberazione n. 50/05 è la deliberazione 24 marzo 2005, n. 50/05. 

e deliberazione n. 269/05 è l’allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 13”dicembre 
2005, n. 269/05;”; 


v) all’articolo 2, comma 2.1, lettera c), le parole “impartendo disposizioni” sono 
sostituite dalle parole “attraverso il dispacciamento, che è l’attività volta ad impartire 
disposizioni”; 

w) all’articolo 4, comma 4.1, le parole “il Gestore della rete” sonossostituite dalla parola 
“Terna”; 

x) all’articolo 4 il comma 4.2 è sostituito dal seguente comma: 


“4.2. Sonolegittimati a richiedere la registrazione diseontratti di compravendita: 


a) gli utenti del dispacciamento, o altriSsoggetti da questi delegati, con 
riferimento ai punti di dispacciamento@mella loro responsabilità, ivi inclusi i 
punti di dispacciamento di importazione c i punti di dispacciamento di 
esportazione, ad eccezione dei/punti di dispacciamento per unità di 
produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04; 

b) il Gestore del mercato elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento 
inclusi nei contratti di compravendita di cui è controparte; 

c) il Gestore del sistema elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento 
delle unità di produzione CIP6/92; 

d) i gestori di rete con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di 
produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 che ritirano l’energia elettrica di cui 
all’articolo 13, commi)3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia 
elettrica di cui aktomma 41 della legge n. 239/04.””, 


y) all’articolo 4 il comma 4,3°è, sostituito dal seguente comma: 


“43. I soggetti di cubabeomma 4.2 possono richiedere la registrazione di contratti di 
compravendita“solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano 
ottenuto, l’iscrizione, a cura di Terna, in un apposito registro dalla stessa 
tenuto.”; 


z) all’articolo 4& comma 4.4, le parole “il Gestore del mercato” sono sostituite dalle 
parole “il Gestore del mercato elettrico”; 


aa) all’articolo 4, comma 4.5, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla parola 
“Terna e le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “da Terna”; 


bb)  all’afticolo 4, comma 4.6, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle parole 
“daTerna”; 


cc) albarticolo 4, comma 4.7, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle parole 
“a Terna”; 


dd)\ all’articolo 4, comma 4.8, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla parola 
“Terna”; 
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ee) all’articolo 4 il comma 4.10 è sostituito dal seguente: 


“4.10 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento 
ad un punto di dispacciamento di esportazione o ad un punto di dispacciamento 
per unità di pompaggio, i contratti di compravendita conclusi al di fuori del 
sistema delle offerte dal medesimo operatore che includono il predetto *punto 
non possono includere né altri punti di dispacciamento di esportazione o punti 
di dispacciamento per unità di pompaggio ubicati in zone differenti da quella 
in cui è ubicato il predetto punto né punti di dispacciamento&per unità di 
consumo.”; 


ff) all’articolo 4, comma 4.11, dopo le parole “dell’energia elettrica*di cui al comma 41 
della legge n. 239/04” sono inserite le parole “con l’Acquirerite unico in qualità di 
parte acquirente”; 


gg)  all’articolo 4, comma 4.12, le parole “al Gestore della rete’”sonho sostituite dalle parole 
“a Terna” e le parole “dal medesimo Gestore” sono sostittliterdalle parole “da Terna”; 


hh) — all’articolo 5, comma 5.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla parola 
“Terna”; 


11) all’articolo 5, comma 5.1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: 
“d)  ititolari di punti di importazione o di punti)di esportazione.”; 


n) all’articolo 5, comma 5.2, le parole “all’articolo/18 del Testo integrato” sono sostituite 
dalle parole “all’articolo 19 del Testo integrato” e le parole “servizio di distribuzione” 
sono sostituite dalle parole “servizio di trasmissione e di distribuzione”; 


kk) | all’articolo 5 il comma 5.2.1 è sostituito-dal seguente comma: 


“5.2.1 Il titolare di un’unità di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 239/04 che intenda 
concludere il contratto di dispacciamento attraverso l’interposizione di un terzo 
deve interporre il gestore’ di rete che ritira l’energia ai sensi del decreto 
legislativo n. 387/03 della legge n. 239/04, ovvero il Gestore del sistema 
elettrico nel caso siaNnl medesimo Gestore a ritirare l’energia. In tal caso, il 
gestore di rete o il Gestore del sistema elettrico deve assumere il mandato.”; 


Il) all’articolo 5, comma 5:3yle parole “per i servizi di trasmissione, di distribuzione e di 
dispacciamento” sohe Sostituite dalle parole “per il servizio di trasmissione e di 
distribuzione e per il-Servizio di dispacciamento” e le parole “del Gestore della rete” 
sono sostituite dalle parole “di Terna”; 


mm) all’articolo 5%eomma 5.5, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle parole 
“a Terna”;-le_parole “con le modalità dal medesimo stabilite” sono sostituite dalle 
parole “con)le modalità dalla medesima stabilite”; e le parole “per il servizio di 
distribuzione” sono sostituite dalle parole “per il servizio di trasmissione e di 
distribuzione”; 


nn) all'articolo 5, comma 5.6, le parole “all’articolo 18 del 'l’esto integrato” sono sostituite 
dalle parole “all’articolo 19 del Testo integrato” e le parole “il Gestore della rete” sono 
sostituite dalla parola “Terna”; 


00). \ all’articolo 5, comma 5.6.1, le parole “per l’accesso al servizio di distribuzione” sono 
sostituite dalle parole “per l’accesso al servizio di trasmissione e di distribuzione” e le 
parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “a Terna”; 
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pp) all’articolo 5, comma 5.6.2, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dallé 
parole “a Terna”; 


qg) all’articolo 5, commi 5.8 e 5.9, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


rr) all’articolo 5 il comma 5.10 è soppresso; 


SS) all’articolo 6, commi 6.1 e 6.3, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “da Terna”; 


tt) all’articolo 7, commi 7.1, 7.3 e 7.4, le parole “il Gestore della rete”*sono sostituite 
dalla parola “Terna”; 


uu)  all’articolo 7, comma 7.2, le parole “quindici (15) giorni” sono\sostituite dalla parola 
“entro quarantacinque (45) giorni”; 

vv) — all’articolo 8, comma 8.1, le parole “del Gestore della rete sono sostituite dalle parole 
“di Terna”; 

ww) all’articolo 8, commi 8.2 e 8.3, le parole “il Gestore*della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


xx) | all’articolo 8, comma 8.2, lettera e), le parole “il(Gestore della rete è tenuto a seguire” 
sono sostituite dalle parole “Terna è tenuta a seguire”; 


yy)  neltitolo dell’articolo 9, le parole “il Gestorè del mercato” sono sostituite dalle parole 
“il Gestore del mercato elettrico”; 


ZZ) all’articolo 9, comma 9.1, le parole “Il Gestore della rete e il Gestore del mercato” 
sono sostituite dalle parole “Terna e il Gestore del mercato elettrico”; 


aaa) all’articolo 9, comma 9.1, lettera a), Je parole “al Gestore del mercato” sono sostituite 
dalle parole “al Gestore del mercato elettrico”; 


bbb) all’articolo 9, comma 9.1,/Jettera b), le parole “la registrazione ai fini del 
dispacciamento” sono sostituite’dalle parole “la registrazione nell’ambito del servizio 
di dispacciamento”; 


ecc) all’articolo 9, comma 9Mgtettera d), le parole “tra il Gestore del mercato ed il Gestore 
della rete ” sono sostituite dalle parole “tra il Gestore del mercato elettrico e Terna”; 


ddd) all’articolo 9, comma.A.1, lettera e), le parole “al Gestore del mercato” sono sostituite 
dalle parole “al Gestore del mercato elettrico”; 


eee) all’articolo 9.Comma 9.1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: 


“f) la regolazione dei corrispettivi di cui all’articolo 14, comma 14.8, della 
deliberazione n. 50/05 dovuti al Gestore del mercato elettrico per lo 
svolgimento delle attività funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del 
mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.”; 


ff all’articolo 9 il comma 9.2 è sostituito dal seguente: 


“9,2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi 
aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, 
all’ Autorità. La Direzione Energia Elettrica dell’ Autorità verifica la conformità 
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degli schemi entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei medesimi. Trascorso 
inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.*; 


8gg) all’articolo 10, comma 10.1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: 
“c1) unità di produzione e pompaggio strategiche;”; 

hkh) all’articolo 10, comma 10.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: 
“f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alle lettere c), c1) edé);}; 


iii) il titolo dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: “Punti di imiportazione e di 
esportazione relativi ad una frontiera elettrica”; 


1) all’articolo 11, comma 11.1, le parole “Il punto di immissione di un’unità di 
importazione relativa ad una frontiera elettrica” sono sostituite dalle parole “Il punto 
di importazione relativo ad una frontiera elettrica”; 


kkk) all’articolo 11, comma 11.1, lettera a), le parole “alla qual&’importazione di energia 
elettrica si riferisce” sono soppresse; 


111) all’articolo 11, comma 11.1, lettera b), le parole “non’appartenente ad una rete di 
interconnessione per la quale è attuato il controllo*degli scambi programmati” sono 
sostituite dalle parole “appartenente ad una rete divinterconnessione per la quale non è 
attuato il controllo degli scambi programmati”; 


mmm) all’articolo 11, comma 11.2, le parole “Il punto,di prelievo di un’unità di importazione 
relativa ad una frontiera elettrica” sono sostituite dalle parole “Il punto di esportazione 
relativo ad una frontiera elettrica”; 


nnn) all’articolo 11, comma 11.2, lettera a)Ale parole “alla quale l’esportazione di energia 
elettrica si riferisce” sono soppresse; 


000) all’articolo 11, comma 11.2, lettera b). le parole “non appartenente ad una rete di 
interconnessione per la quale. &attuato il controllo degli scambi programmati” sono 
sostituite dalle parole “appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è 
attuato il controllo degli scambi programmati”; 


ppp) all’articolo 12, comma 12.1; dopo le parole “Tale punto è l’insieme di uno o più punti 
di immissione” sono aggiunte le parole “che siano contestualmente”; 


qgg) all’articolo 12, comnîà 12.2 e 12.3, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “da Terna”; 


rrr) = all’articolo 12reomma 12.5.1, le parole “l’insieme di uno o più punti di prelievo con 
le seguenti caratteristiche: sono sostituite dalle parole “l’insieme di uno o più punti di 
prelievo chèsiano contemporaneamente:”; 


sss)  all’articolòy12, comma 12.5.1, lettera c), le parole “servizio di distribuzione” sono 
sostituite,dalle parole “servizio di trasmissione e di distribuzione”; 


ttt) all'articolo 12, comma 12.5.2, lettera b), le parole “servizio di distribuzione” sono 
sostituite dalle parole “servizio di trasmissione e di distribuzione”; 


uuu) all’articolo 12, comma 12.6, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “da Terna”; 
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vvv)  all’articolo 12 dopo il comma 12.7 sono aggiunti i seguenti commi: 


“12.8 Punto di dispacciamento di importazione è il punto in relazione al quale 
l’utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l’obbligo ad immettere 
energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale 
è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l’insieme di uno o più=punti di 
importazione relativi ad un’unica frontiera elettrica. 


12.9. Punto di dispacciamento di esportazione è il punto in relazione al quale 
l’utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l’obbligo a prelevare energia 
elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è 
calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l’insieme di qné o più punti di 
esportazione relativi ad un’unica frontiera elettrica.”; 


www) all’articolo 13, comma 13.3, le parole “il Gestore della rete’»,sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


xxx)  all’articolo 14 i commi 14.4 e 14.5 sono sostituiti dai seguenti commi: 


“14.4 L'energia elettrica immessa in un punto di--importazione relativa ad una 
frontiera elettrica: 


a) appartenente ad una rete di intercorinessione per la quale è attuato il 
controllo degli scambi programmati, è ‘pari agli scambi programmati da 
Terna in importazione con riferimento al medesimo punto. in applicazione 
del Regolamento di cui all’ArticoloY8 della deliberazione n. 269/05; 

b) appartenente ad una rete di interonnessione per la quale non è attuato il 
controllo degli scambi progrtammati, è pari alla somma dell’energia 
elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio 
dello Stato confinante in, cui si considera immessa l’energia elettrica 
destinata all’importazione. 


14,5 L’energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una 
frontiera elettrica: 


a) appartenente ad“una rete di interconnessione per la quale è attuato il 
controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da 
‘Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in applicazione 
del Regolamento di cui all’Articolo 18 della deliberazione n. 269/05; 

b) apparteriente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il 
controllo degli scambi programmati, è pari all’energia elettrica esportata 
attravètso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti 
delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.”; 


yyy) all’articolo \T4, comma 14.9, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “aLerna”; 


zzz) all’articoto 14 il comma 14.12 è sostituito dal seguente comma: 


“14,12 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una 
linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende 
prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un’energia elettrica pari 
alla differenza, se positiva, tra la produzione netta dell’unità di produzione 
CIP6/92 e l’energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione 
di terzi.”; 


aaaa) all’articolo 14 il comma 14.14 è soppresso; 
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bbbb) all’articolo 15, comma 15.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


cecc) all’articolo 15, comma 15.1, lettera a), le parole “dal Gestore della rete’ sono sostituite 
dalle parole “da Terna”; 


dddd) all’articolo 15, comma 15.2, lettera c), le parole “dal Gestore della rete’ sono.sostituite 
dalle parole “da Terna”; 


eecee) all’articolo 15, comma 15.3, le parole “Il Gestore della rete” sono ‘sostituite dalla 
parola “Terna”; 


ffff) all’articolo 16, comma 16.1, le parole “al Gestore della rete” sorio sostituite dalle 
parole “a Terna” e le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla parola “Terna”; 


gggg) all’articolo 16, comma 16.2, lettere a) e b), le parole “programnîa di immissione” sono 
sostituite dalle parole “programma vincolante modificato e/corretto di immissione”; le 
parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle parote “a Terna”; le parole “dal 
Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “a Terna”; 


hhhh) all’articolo 16, comma 16.3, lettere a) e b), le parole\*programma di prelievo” sono 
sostituite dalle parole “programma vincolante modificato di prelievo”; le parole “al 
Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “a“Rerna”; le parole “dal Gestore della 
rete” sono sostituite dalle parole “a Terna”; 


ili) = all’articolo 16 dopo il comma 16.3 sono aggiunti i seguenti commi: 


“16.3.1G11 utenti del dispacciamento delle ‘unità di produzione alimentate da fonti 
rinnovabili non programmabili. sono tenuti a definire i programmi di 
immissione utilizzando le mighieti stime dei quantitativi di energia elettrica 
effettivamente prodotti dalle/medesime unità, in conformità al principi di 
diligenza, prudenza, perizia, è previdenza. 


16.3.2 Terna segnala all’ Autofità significativi e reiterati scostamenti dall’applicazione 
dei principi enunciati al comma precedente, per l’adozione dei relativi 
provvedimenti di competenza”; 


Jijj) all’articolo 17, commact71, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “a Terna”; 


kkkk) all’articolo 17. comma 17.2.1, le parole “deve essere effettuata dall'operatore di 
mercato acquirente” sono sostituite dalle parole “deve essere effettuata 
dall’Acquirente. mico” e le parole “registrati da uno stesso operatore di mercato 
acquirente soho dal medesimo operatore aggregati per punto di dispacciamento” sono 
sostituite dalle parole “sono aggregati per punto di dispacciamento”; 


111)  all’articoele_17, comma 17.3.1, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole‘ Terna”; 


mmmm) all’articolo 17, comma 17.3.2, le parole “che includono in prelievo punti di 
dispacciamento per unità di esportazione o per unità di pompaggio” sono sostituite 
dalle parole “che includono in prelievo punti di dispacciamento di esportazione o per 
unità di pompaggio”; 


nnîm) all’articolo 17, commi 17.4 e 17.5, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola ‘“l'erna”; 
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0000) all’articolo 17, comma 17.5.1, lettera b), le parole “al Gestore del mercato” sonò 
sostituite dalle parole “al Gestore del mercato elettrico”; 


pppp) all’articolo 17 il comma 17.6 è sostituito dal seguente: 


“17.6 I programmi di immissione e di prelievo relativi a punti di dispacciaMento di 
importazione e di esportazione sono definiti in applicazione della deliberazione 
n. 269/05”; 


qqgg) all’articolo 18, comma 18.2. le parole “il Gestore della rete” sono ‘sostituite dalla 
parola “Terna”; 


rrrr)  all’articolo 19, comma 19.1, le parole “del Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “di Terna”; 


ssss) all’articolo 19, comma 19.2, le parole “il Gestore della rete’»sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


tttt)  all’articolo 19, commi 19.8, 19.9 e 19.10, le parole £al Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “a Terna” e le parole “quest’ultimo” sono sostituite dalle parole 
“quest’ultima”; 


uuuu) all’articolo 19, comma 19.10, le parole “Alla chiisura del mercato del giorno prima” 
sono sostituite dalle parole “In esito al mercato del giorno prima”; 


vvvv) all’articolo 19, comma 19.11, le parole “Alla chiusura del mercato del giorno prima il 
Gestore della rete comunica” sono sostitaite, dalle parole “In esito al mercato del 
giorno prima Terna comunica”; 


WWWW) all’articolo 19, comma 19.12, leparole “al Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “a Terna”; 


xxxx) all’articolo 19, comma 19.13, le pafole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “da Terna”; 


vyyy) all’articolo 19, comma 19.14: ]e parole “il Gestore della rete versa al Gestore del 
mercato gli importi di cui al, precedente comma 19.13” sono sostituite dalle parole 
“Terna versa al Gestore _dél,mercato elettrico gli importi di cui al precedente comma 
19.12”; 


zzzz) all’articolo 20, commà”20.2, le parole “Il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola ‘““l'erna” e le\parole “alla chiusura del mercato del giorno prima” sono sostituite 
dalle parole “in esito al mercato del giorno prima”; 


aaaaa) all’articolo 20, comma 20.10, le parole “Il Gestore del mercato elettrico versa al 
Gestore della rete se negativo, o riceve da quest’ultimo” sono sostituite dalle parole “Il 
Gestore del mercato elettrico versa a Terna se negativo, o riceve da quest’ultima”; 


bbbbb)all’artieolo 20, comma 20.11, le parole “Alla chiusura del mercato del giorno prima” 
sonoesostituite dalle parole “In esito al mercato del giorno prima” e le parole “al 
Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “a Terna”; 


ceccc) all'articolo 21, comma 21.1, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “da Terna”; 


ddddd) all’articolo 21, commi 21.2 e 21.3, le parole “Il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parola “Terna”; 


1-2-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


eeeec) all’articolo 21, comma 21.4, le parole “Alla chiusura del mercato per il servizio di 
dispacciamento” sono sostituite dalle parole “In esito al mercato per il servizio=dì 
dispacciamento” e le parole “e al Gestore della rete” sono soppresse; 


fFFFF)  neltitolo dell’articolo 22, le parole “di un mercato regolamentato” sono sostituite dalle 
parole “del mercato per il servizio di dispacciamento”; 


ggggg) all’articolo 22, commi 22.2 e 22.3, le parole “Il Gestore della rete” sorìe. sostituite 
dalla parola “Terna”; 


hhhhh) all'articolo 22, comma 22.4, le parole “al Gestore della rete” sona sòstituite dalla 
parola “a Terna”; 


ill) nel titolo dell’articolo 23, le parole “del mercato regolamentato” sono sostituite dalle 
parole “del mercato”; 


Jijjj) all’articolo 23, comma 23.1, le parole “al di fuori del mercato regolamentato” sono 
sostituite dalle parole “al di fuori del mercato”; le parole “del Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “di Terna”; le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “a Terna”; 


kkkkk) all’articolo 23, comma 23.3, le parole “al Gestofe»della rete” sono sostituite dalle 
parole “a Terna”; 


11111) all’articolo 23.1, comma 23.1.1, le parole “iluGestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


mmmmm) all’articolo 23.1, comma 23.1.2, le parolé “dal Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “da Terna”; 


nnnnn) all’articolo 23.1, comma 23.1.3, le parole “Con cadenza annuale, il Gestore della rete 
determina l'ammontare di capacità di produzione e pompaggio che, nel corso 
dell’anno solare successivo, prevede” sono sostituite dalle parole “Con cadenza 
annuale, Terna determina l'ammontare di capacità di produzione e pompaggio che, nel 
corso dell’anno solare successivo, Terna prevede”; 


00000) all’articolo 23.1, comma/23.T.4, le parole “In utente del dispacciamento è ritenuto 
indispensabile ai fini dell’approvvigionamento da parte del Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “Dr utente del dispacciamento titolare di unità di produzione e 
di pompaggio strategiche è ritenuto indispensabile ai fini dell’approvvigionamento da 
parte di Terna”; 


ppppp) all’articolo 23.1X commi 23.1.6 e 23.1.7, le parole “il Gestore della rete” sono 
sostituite dallaxparola “Terna”; 


qggqq) all’articolo 2371, comma 23.1.7, la lettera c) € sostituita dalla seguente: 


“c) glivutenti del dispacciamento ritenuti indispensabili ai sensi del precedente 
comma 23.1.4 in ciascuna macrozona;”, 


rrrrr) all'articolo 23.2, comma 23.2.1, le parole “dall’1 gennaio 2006” sono sostituite dalle 
parole “dall’1 febbraio 2006”; 


sssss) all’articolo 23.2, comma 23.2.2, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “da ‘l'erna” e le parole “dal medesimo Gestore” sono sostituite dalle parole “da 
Terna”; 
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tittt) all’articolo 23.2, commi 23.2.3 e 23.2.7, le parole “il Gestore della rete” sonò 
sostituite dalla parola “Terna”; 


uuuuu) all’articolo 23.2, comma 23.2.8, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “a Terna”; 


vvvvv) all’articolo 24, commi 24.1, 24.2, 24.3 e 24.4, le parole ‘il Gestore della-rete” sono 
sostituite dalla parola “Terna”; 


wwwww) all'articolo 24, commi 24.5 e 24.6, le parole “dal Gestore della rete”*sorìo sostituite 
dalle parole “da Terna”; 


XXXxx) all’articolo 25, commi 25.1 e 25.6, le parole “il Gestore della rete”sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


Yyyyy) all’articolo 25, comma 25.2, le parole “dal Gestore della rete* sono sostituite dalle 
parole “da Terna”; 


zzzz7) all'articolo 26, comma 26.1, le parole “dal Gestore della)rete” sono sostituite dalle 
parole “da Terna” e le parole “Il Gestore della rete” sono sostituite dalla parola 
“Terna”; 


aaaaaa)all’articolo 26, comma 26.3, le parole “il Gestére della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


bbbbbb) all'articolo 27, comma 27.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


ceccec)all’articolo 27, comma 27.2, le parole “al'Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “a Terna”; le parole “dal medésitno Gestore” sono sostituite dalle parole “da 
Terna”; le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla parola “Terna”; 


dddddd) all’articolo 27, comma 27.3, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “da Terna”; 


eeeeee)all’articolo 27, comma 27.4%d@ parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


ff) all’articolo 28, comma/28,1, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “a Terna”; le parole “dal medesimo Gestore” sono sostituite dalle parole “da 
Terna”; le parole “ilGestore della rete” sono sostituite dalla parola “Terna”; 


gegggg) all’articolo 28, comma 28.2, le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “da Terna 


hhhhhh) nel titolo della sezione 1 del Titolo 3, la parola “determinazione” è sostituita dalla 
parola “regolazione”; 


iii) all’articolòy29, comma 29.1, lettere a), b), c) e d) le parole “al Gestore della rete” sono 
sostituite,dalle parole “a Terna”; 


Jijjjj) all'articolo 29, comma 29.1, lettere a) e c) le parole “dal Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “da Terna”; 


Kkkkkk) ‘ all’articolo 29, comma 29.1, lettera d) le parole “a 37.3” sono sostituite dalle 
parole “a 37.4”; 


MS 
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111111) all’articolo 29, comma 29.2, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dallé 
parole “a Terna” e le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “da 
Terna”; 


mmmmmm) all’articolo 29, comma 29.3, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “a Terna” e le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite datte parole 
“da Terna”; 


nnnnnn)  all’articolo 29, comma 29.4, le parole “al Gestore della rete” sono Sostituite dalle 
parole “a Terna”; le parole “dal Gestore della rete” sono sostituite.dallè parole “da 
Terna”; le parole “comma 32.4” sono sostituite dalle parole “comma:324.1”; 


000000)  all’articolo 31, comma 31.2, la parola “sbilanciamento” è sostituita dalle parole 
“sbilanciamento effettivo” e le parole “finale cumulato” sono ‘sostituite dalle parole 
“vincolante modificato e corretto di immissione”; 


pppppp) all’articolo 31, comma 31.3, la parola “sbilanciamento” è sostituita dalle parole 
“sbilanciamento etfettivo” e le parole “finale cumulato® sono sostituite dalle parole 
“vincolante modificato di prelievo”; 


qqgggg) all’articolo 31, comma 31.4, la parola “sbilantiamento” è sostituita dalle parole 
“sbilanciamento effettivo”; le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle parole 
“a Terna”; la parola “ricevuta” è sostituita dalle, parole “acquistata nell’ambito del 
servizio di dispacciamento”; 


rrrrrr) all’articolo 31, comma 31.5, la parola #sbilanciamento” è sostituita dalle parole 
“sbilanciamento effettivo”; le parole “riceve dal Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “incassa da Terna”; le parole “a remunerazione dell’energia elettrica 
ceduta” sono sostituite dalle parole “pef l'energia elettrica venduta nell’ambito del 
servizio di dispacciamento”; 


ssssss) all’articolo 31, comma 31.6, la parola “sbilanciamento” è sostituita dalle parole 
“sbilanciamento effettivo, determinati ai sensi del successivo Articolo 32”; 


tttttt) all’articolo 31, comma 31.6lettera b), le parole “al Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “a Terna” @le parole “finali cumulati” sono sostituite dalle parole 
“vincolanti modificati”; 


uuuuuu) all’articolo 31, comma 31.5, la parola “sbilanciamento” è sostituita dalle parole 
“sbilanciamento effettivo”; 


vvvvvv) nel titolo delt’articolo 32, la parola “sbilanciamento” è sostituita dalle parole 
“sbilanciamento‘effettivo””; 


wwwwww) all'articolo 32, comma 32.1, le parole “il Gestore della rete calcola, per ciascun 
punto di/dispacciamento, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra lo 
sbilanciamento” sono sostituite dalle parole “lerna calcola, per ciascun punto di 
dispacciamento relativo ad unità di produzione rilevanti, per ciascun punto di 
dispaeciamento relativo ad unità di consumo rilevanti, per ciascun punto di 
dispacciamento di importazione e per ciascun punto di dispacciamento di esportazione 
Ùn, corrispettivo di sbilanciamento effettivo pari al prodotto tra lo sbilanciamento 
effettivo”; 


xxXxxx) all’articolo 32, comma 32.1, lettere a) e b), le parole “sbilanciamento” sono 
sostituite dalle parole “sbilanciamento effettivo”; 
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vyyvyyy) all’articolo 32 dopo il comma 32.1 è aggiunto il seguente comma: 


“32.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, 
Terna calcola, per ciascun punto di dispacciamento relativo ad unità, di 
produzione non rilevanti e per ciascun punto di dispacciamento relativo ad 
unità di prelievo non rilevanti, un corrispettivo di sbilanciamenteteffettivo 
pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo relativo al medesimo punto di 
dispacciamento e il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.3.1.” 


zzzzzz) all'articolo 32, comma 32.2, le parole “sbilanciamenti positivi” sono sostituite dalle 
parole “sbilanciamenti effettivi positivi di cui al precedente comma 32.1) lettera a),”; 


aaaaaaa) all’articolo 32, comma 32.3, le parole “sbilanciamenti negativi” sono sostituite 
dalle parole “sbilanciamenti effettivi positivi di cui al precedente. comma 32.1, lettera 
bi; 


bbbbbbb) all’articolo 32, dopo il comma 32.3 è aggiunto il seguefitè comma: 


“32.3.1 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti 
effettivi di cui al precedente comma 32.1.1 èpari: 


a) in ciascun periodo rilevante in cui lo‘sbilanciamento aggregato zonale è 
positivo, al valore minimo tra: 


i) il prezzo medio delle offerte\dibacquisto accettate nel mercato per il 
servizio di dispacciamento; ai\fini del bilanciamento in tempo reale, 
ponderato per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella 
zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e 


il) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel 
mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona; 


b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è 
negativo, al valore‘massimo tra: 


i) il prezzo medio delle offerte di vendita accettate nel mercato per il 
servizio li dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, 
ponderato..per le relative quantità, in quel periodo rilevante, nella 
zona inveli è localizzato il punto di dispacciamento e 


il) il (pfezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel 
mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima 
Zona.” 


cccecccc) all’articolo'32, comma 32.4, le parole “per i punti di dispacciamento per unità di 
produzione\dgs. 387/03 o 1. 239/04, nonché per i punti di dispacciamento per unità di 
importaziane o di esportazione relative” sono sostituite dalle parole “nonché per i 
punti dixdispacciamento di importazione o di esportazione relativi”; 


ddddddd) “all’articolo 32, dopo il comma 32.4 è aggiunto il seguente comma: 


“32.4.1 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o 1. 
239/04 il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle 
offerte di acquisto dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno 
prima nel periodo rilevante.”; 
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eeeecee) all’articolo 33, comma 33.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


fffffff) all'articolo 33, comma 33.2, le parole “offerta di vendita o di acquisto accettata?’ sorio 
sostituite dalle parole “vendita o acquisto”; le parole “dal Gestore del mercato 
elettrico” sono sostituite dalle parole “dal medesimo Gestore”; le parole “l’ammontare 
di energia elettrica specificato nell’offerta, ovvero l'ammontare accettato IN caso di 
accettazione parziale dell’offerta” sono sostituite dalle parole “il quantitativo di 
energia elettrica venduto o acquistato”; 


geggggg) all’articolo 33, comma 33.3, le parole “paga al Gestore della reteyse positivo, o 
riceve dal Gestore della rete, se negativo,” sono sostituite dalle parole “paga a Terna, 
se negativo, o riceve da Terna, se positivo,”; 


hhhhhhh) all’articolo 33, comma 33.4, le parole “offerta di vendita,o%di acquisto accettata” 
sono sostituite dalle parole “vendita o acquisto”; le parole fal Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “a Terna”; le parole “da quest’ultimo” sono sostituite dalle 
parole “da Terna”; le parole “l’ammontare di energia elettrica specificato nell’offerta 
accettata, ovvero l’ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell’offerta” 
sono sostituite dalle parole “il quantitativo di energiaelettrica venduto o acquistato”; 


ini) all’articolo 33, comma 33.5, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “a Terna” e le parole “dal Gestore dellacrete” sono sostituite dalle parole “da 
Terna”; 


Jljilj) nel titolo dell’articolo 34, le parole “del Gestore della rete” sono sostituite dalle parole 
“di Terna”; 


Kkkkkkk) all'articolo 34, comma 34.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna” e le parole “del Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “di 
Terna”; 


III) all’articolo 34, comma 34.2,lexparole “del Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “di Terna”; 


mmmmmmm) all'articolo 34, comma 34.2, lettere a) e d) le parole “il Gestore della rete” sono 
sostituite dalla parola ‘“erna”; 


nnnnnnn) all’articolo 34, comma 34.5, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


0000000) all’articolo 35xcomma 35.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna” èle parole “Gestore del mercato” sono sostituite dalle parole “Gestore 
del mercato elettrico”; 


ppppppp) all’articolo 35, al comma 35.2.1, le parole “punti di dispacciamento per unità di 
esportazione o per unità di pompaggio” sono sostituite dalle parole “punti di 
esportazione o punti di dispacciamento per unità di pompaggio”; 


qgqggggg)nallarticolo 35, il comma 35.2.2 è sostituito dal seguente comma: 


“35.2.2 Per i contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle 
offerte che includono punti di dispacciamento per unità di produzione 
d.lgs. 387/03 o 1. 239/04, il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico 
dell’operatore di mercato cedente è calcolato secondo le modalità 
previste all’articolo 7 della deliberazione n. 34/05.”; 
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rrrrrrr) all'articolo 35, comma 35.4, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna” e le parole “Gestore del mercato” sono sostituite dalle parole “Gestore 
del mercato elettrico”; 


sssssss) all’articolo 36, comma 36.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite, dalla 
parola “Terna”; 


ttttttt) all’articolo 36, comma 36.1, lettera a) le parole “del Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “di Terna”; 


uvuvuuu) all'articolo 36, comma 36.1, lettera b) le parole “dal Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “da Terna” e le parole “mercato regolamentato” sono sostituite 
dalla parola “mercato”; 


vvvvvvv) all’articolo 36, comma 36.1, lettera c) le parole “dal Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “da Terna” e le parole “commi 43.6 e46.2” sono sostituite dalle 
parole “commi 43.6 e 46.2 relativamente al corrispettivo CAPp”; 


wwwwwww) all'articolo 36, comma 36.2, lettera a) le parole “dal Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “da Terna”; 


XXXXXxx}) all’articolo 36, comma 36.3, le parole “il Gestofe,della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


vyyyyyy) all’articolo 37, comma 37.1, le parole “il4Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna” e le parole “Articolo 25” sono Sostituite dalle parole “all’ Articolo 25 e 
a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità di produzione e 
pompaggio strategiche di cui all’ Articolo 2322”; 


2722222) all’articolo 37, comma 37.2, le parele “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


anaaaaaa) nel titolo dell’articolo 37.1, le parole “del Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “di Terna”; 


bbbbbbbb)all'articolo 37.1, comma 37.1.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parola “Terna” e le parole “del Gestore della rete” sono sostituite dalle parole “di 
Terna relativi all’attività)di dispacciamento, nonché dei costi di Terna e del Gestore 
del mercato elettrico relativi alle attività funzionali al monitoraggio di cui alla 
deliberazione n. 50/05,’ 


cecccccc) all’articolo 37.2, comma 37.2.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parola ‘l'erna”; 


dddddddd) all’articolo»37.3, comma 37.3.1, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parolav*f'erna”; 


ecceceee) all’artidolo 37.3, comma 37.3.1, le parole “dispacciamento in ciascuna delle fasce 
orarie'F1y F2, F3 e F4” sono sostituite dalla parola “dispacciamento”; 


fFFFEFFA) allRarticolo 38.1, comma 38.1.1, le parole “per unità di importazione” sono sostituite 
dalle parole “di importazione” e le parole “Gestore del mercato” sono sostituite dalle 
parole “Gestore del mercato elettrico”; 


eggggggg) all'articolo 38.1, comma 38.1.2, le parole “Gestore del mercato” sono sostituite 
dalle parole “Gestore del mercato elettrico”; 
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hhhhhhhh) all’articolo 39, comma 39.1, le parole “Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “Gestore del mercato elettrico”; 


parola “Terna”; 


Kkkkkkkk) all’articolo 41, comma 41.1, le parole “il Gestore della rete” sono‘*séstituite dalla 
parola “Terna”; 


III) all’articolo 41, comma 41.1.1, le parole “il Gestore della rete” sorio sostituite dalla 
parola “Terna”; 


mmmmmmmm) all’articolo 41, comma 41.2, le parole “sei ore*sono sostituite dalle 
parole “ventiquattro ore”; le parole “il Gestore della rete” sone sostituite dalla parola 
“Terna”; le parole “valore definitivi” sono sostituite dalla/parela “valori”; 


nnnnnnnn) all’articolo 41, comma 41.3, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


00000000) all’articolo 41, comma 41.4, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


pppppppp) all'articolo 41, comma 41.5, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


qqgqggggg) all'articolo 42, comma 42.1, le parole/‘il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


rrrrrrrr)all’articolo 42, comma 42.1, lettera a)yle parole “dal Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “da Terna”; 


ssssssss) | all’articolo 42.1, comma 421.1, le parole “Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “Gestore del sistema-€lettrico”, le parole “medesimo Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “medesimo Gestore”; 


tttttttt) all’articolo 42.1, comm@ 42.1.2, le parole “Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “Gestore del sistema elettrico”; la parola “comunica” è sostituita dalla parola 
“comunica a Terna,#;Japarola “accolta” è sostituita dalle parole “accolta e il Gestore 
del sistema elettriconeé dà comunicazione a L'erna”; 


uvuvuuuv) all’articolo 42.7, comma 42.1.3, le parole “Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “Gestore del sistema elettrico” e le parole “comunicazione di cui al presente 
comma, la qualifica di cogenerazione ai fini della priorità di dispacciamento viene 
meno” sono‘sostituite dalle parole “dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su 
indicazione” del Gestore del sistema elettrico, non riconosce la priorità di 
dispatcilamento”; 


vvvvvvvviall’articolo 42.2, comma 42.2.1, le parole “Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parele “Gestore del sistema elettrico” e le parole “presente comma, il Gestore della 
rete” sono sostituite dalle parole “presente comma, Terna, su indicazione del Gestore 
del sistema elettrico”; 
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WWWWWWWW) all’articolo 42.2, comma 42.2.2, le parole “Gestore della rete” sonò 
sostituite dalle parole “Gestore del sistema elettrico” e le parole “medesimo Gestore 
della rete” sono sostituite dalle parole “medesimo Gestore”; 


XXXXxxxx}) all'articolo 42.2, comma 42.2.3, le parole “Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “Gestore del sistema elettrico”; la parola “comunica” è sostituita dalla” parola 
“comunica a Terna,”; la parola “accolta” è sostituita dalle parole “accolta € il Gestore 
del sistema elettrico ne dà comunicazione a Terna”; 


Yyyyyyyy) all’articolo 42.2, comma 42.2.4, le parole “Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “Gestore del sistema elettrico” e le parole “comunicazione»di. cui al presente 
comma, la priorità di dispacciamento decade” sono sostituite dalle parole 
“dichiarazione di cui al presente comma, Terna, su indicazione del Gestore del sistema 
elettrico, non riconosce la priorità di dispacciamento”; 


zz2z2222) all'articolo 42.3, comma 42.3.3, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “a Terna”; 


aaaaaaaaa) all'articolo 43, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla parola “Terna”; 


bbbbbbbbb) all’articolo 43, comma 43.6, lettera c), le/paròle “compreso tra 51 e” sono 
sostituite dalle parole “superiore a”; 


cececcecce) all'articolo 44, comma 44.1, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “a Terna”; 


ddddddddd) all’articolo 44, comma 44.2, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parola ‘l'erna”; 


ecceceece) all’articolo 44.1, comma 44.1.2, l&*parole “al Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “a l’erna”; 


fiffffff) all’articolo 44.1, comma 44.1,3, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parola ‘“L'erna” e la parola “esso” è sostituita dalla parola “essa”; 


gegggeggg) all’articolo 46, conima 46.1, le parole “al Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “a ‘l'erna” é.dle’parole “per ogni punto di immissione delle unità di 
produzione non rilevanti-nella propria titolarità” sono sostituite dalle parole “e il 
numero di punti di immissione delle unità di produzione non rilevanti nella propria 
titolarità, ad eccezione di quelli relativi ad unità di produzione d.lgs. 387/03 © 
1. 239/04”; 


hhhhhhhhh)  all’articolò 46, dopo il comma 46.1, è aggiunto il seguente comma: 


“46.1.1 Entro IDgiorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, 
l’operatore di mercato cedente delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o IL 239/04 
pagaa l'erna il corrispettivo per l’aggregazione delle misure in immissione come 
definito nel precedente comma 46.1 per ogni punto di immissione relativo alle 
suddette unità di produzione.” 


corrispondenti”; 
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Kkkkkkkkk) all’articolo 47, dopo il comma 47.1, è aggiunto il seguente comma: 

“47.1.1 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggîtti 
interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo 
omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma 47.1, nonché le regole 
di manutenzione e aggiornamento dello medesimo, affinché le =-mprese 
distributrici pervengano alla piena applicazione del suddetto codicethtro il 30 
giugno 2006.” 


111111111) all’articolo 47, comma 47.2, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


mmmmmmmmm)  all’articolo 47, comma 47.3, le parole “giorno 20 del mese successivo” 
sono sostituite dalle parole “sest'ultimo giorno del mese precedente” e le parole 
“utente del dispacciamento l’elenco dei punti di prelievo” sonossostituite dalle parole 
“utente del dispacciamento, ad esclusione dell’ Acquirente unico, l'elenco dei punti di 
prelievo”; 

nnnnnnnnn) all’articolo 47, comma 47.4, le parole “al Gestore della rete, secondo modalità 
dal medesimo” sono sostituite dalle parole “a Terna, secondo modalità dalla 
medesima”; 


000000000)  l’articolo 48 è soppresso: 


ppppppppp) dopo l’articolo 48, è aggiunto il seguefite articolo: 


“Articolo 481 
Disposizioni relative\all’anno 2006 


48.1.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l’anno 2006. 


48.1.2 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel 
mercato del giorno prima, Terna può intervenire nel mercato del giorno prima, con 
l’obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta formulando offerte di 
vendita a prezzo zero. 


48.1.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti 
superiore di almeno il 5%alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di 
acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, 
Terna può formulare &n’offerta di acquisto in misura tale da riportare il rapporto tra la 
previsione di carico di Terna e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte 
di acquisto presentàte nel mercato del giorno prima ad un valore pari a 1,05. 


48.1.4 Qualora in un‘periodo rilevante e in una zona la previsione di carico di Terna risulti 
inferiore divalmeno il 5% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di 
acquisto4presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di 
offerta&nel' mercato del giorno prima per la medesima zona, Terna può formulare 
un’offerta di vendita in misura tale da riportare il rapporto tra la previsione di carico di 
Terna\e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate 
nelsmercato del giorno prima ad un valore pari a 0,95. 


48.1.5 Terna in situazioni eccezionali di criticità del sistema elettrico nazionale, ai fini della 
tutela della sicurezza del medesimo sistema, può intervenire nel mercato del giorno 
prima in misura difforme da quanto previsto ai commi, 48.1.3 e 48.1.4, dandone 
tempestiva comunicazione all’ Autorità. 


1-2-2006 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 26 


48.1.6 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendità 
presentate da Terna ai sensi dei commi 48.1.3 e 48.1.4 concorrono alla determinazione 
del corrispettivo di cui all’ Articolo 36. 


48.1.7 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto. di”cui 
all’Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al valor medio della=fastia di 
tolleranza determinata da Terna ai fini del controllo delle offerte presentate(nel sistema 
transitorio di offerte di vendita dell’energia elettrica di cui al Titolo II dell’ Allegato A 
della deliberazione n. 67/03. 


48.1.8 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui 
all’Articolo 25, comma 25.6, è pari a zero. 


48.1.9 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all’ Articolo 25, 
comma 25.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra: 


a) prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giornosprima dell’energia elettrica 
utilizzata dall’unità ai fini del pompaggio; e 

b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l’energia elettrica utilizzata dall’unità nel 
mese ai fini del pompaggio e l’energia elettrica-piodotta dall’unità nel medesimo 
mese. 


48.1.10 


qqqgggggg) nel titolo dell’articolo 49, le parole “del Gestore della rete” sono sostituite dalle 
parole “di Terna”; 


rrrrrerer)  all’articolo 49, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite dalla parola “Terna”; 


sssssssss) all’articolo 50, comma 50.1, le patelé “il Gestore della rete” sono sostituite dalla 
parola “Terna”; 


tittttttt) gli articoli 51, 52 e 52.1 sono soppressi; 


uvuvuvuuu) all’articolo 52.2, comma, 52.2.1, le parole “anno 2005” sono sostituite dalle 
parole “anno 2006”; 


vvvvvvvvv)  all’articolo 52.2, comma 52.2.3, le parole “Gestore del mercato” sono sostituite 
dalle parole “Gestore dekmercato elettrico”; 


WWWWWWWWW) all’articòto 52.2, comma 52.2.6, le parole “Gestore del mercato” sono 
sostituite dalle parole-*Gestore del mercato elettrico”; 


XXXXXXXxXX) all’articolo 52.2, comma 52.2.7, le parole “Gestore del mercato” sono sostituite 
dalle parole *Gestore del mercato elettrico” e le parole “al Gestore della rete” sono 
sostituite dalle parole “a Terna”; 


Yvyyvyvyyvy)  IAarticolo 52.3, è sostituito dal seguente articolo: 
“Articolo 52,3 
Quantificazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento per l’anno 2006 
52.3.1 Axe disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l’anno 2006. 


52.3:2_Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, i 
corrispettivi di cui al precedente Articolo 32 si applicano esclusivamente alla quota 
dello sbilanciamento effettivo che eccede il 7% del programma vincolante modificato 
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di prelievo relativo al punto di dispacciamento. Per la restante quota si applica dl 
prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica di cui all’Articolo 19, comma 193; 
lettera Db). 


52.3.3 Terna determina l’energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per. perîodo 
rilevante, l’energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e pertpèriodo 
rilevante, nonché i corrispettivi di dispacciamento di cui all’ Articolo 29,)entro il 
giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza, 


52.3.4 L’utente del dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico e gli operatori di mercato 
pagano o ricevono i corrispettivi di cui all’Articolo 29 ed il corrispettivo di cui 
all’Articolo 46, entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina, per la regolazione 
dei pagamenti sul mercato elettrico. 


52.3.5 I'erna calcola i corrispettivi di cui agli articoli da 30.1 a 37 4)entro il giorno quindici 
(15) del secondo mese successivo a quello di competenza. 


52.3.6 ‘Verna paga il corrispettivo di cui al comma 43.6 entro il gîorno trenta (30) del terzo 
mese successivo a quello di competenza.”; 


77727777.) l'articolo 52.4 è soppresso; 


aaaaaaaaaa) all’articolo 52.5, comma 52.5.1, le parolé,“il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parola “Terna”; 


bbbbbbbbbb) all’articolo 52.5, comma 52.5.1, le parole “dispacciamento in ciascuna delle 
fasce orarie F1, F2, F3 e F4” sono sostituite-dalla parola “dispacciamento”; 


ceccecccecc)  all’articolo 52.6, comma 52.6.1, 1® parole “il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parola “Terna”; 


dddddddddd) all’articolo 53, il comma 53.2 è soppresso; 


eeeeeceeee) all’articolo 53. comma 33/7, le parole “il Gestore della rete” sono sostituite 
dalla parola “Terna”; 


fIfFAFAAAP) all’articolo 53, il comma 53.8 è soppresso; 


2. di pubblicare il presente-provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
sul sito internet dell’ Aùtorità (www.autorita.energia.it), affinché in vigore dalla data della 
sua pubblicazione; 

3. di pubblicare sul>sîto internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della 
deliberazione dell’Autorità n. 168/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni 
apportate con il\presente provvedimento. 


Milano, 28 dicembre 2005 


Il presidente: ORTIS 
06A00820 


__ n _- 
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DELIBERAZIONE 29 dicembre 2005. 


Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006 di componenti e parametri della tariffa 
elettrica. (Deliberazione n. 299/05). 


L'AUTORITÀ 
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 29 dicembre 2005 


Visti: 

e lalegge 14 novembre 1995, n. 481; 

e il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di%seguito: decreto legislativo n. 
79/99); 

e la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 
settembre 2002, n. 193; 

e la legge 17 aprile 2003, di conversione in‘legge, con modificazioni, del decreto 
legge 18 febbraio 2003, n. 25; 

e la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di convètsione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; 

e ildecreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379; 

e il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 
387/03); 

e la legge 24 dicembre 2003, n4368, di conversione del decreto legge 14 novembre 
2003, n. 314 (di seguito: legge.n. 368/03); 

e lalegge 23 agosto 2004, n. 239; 

e lalegge 30 dicembre 2004%n. 311; 

e la legge 14 maggio 2005.n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 
marzo 2005, n. 35; 

e il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; 

e il provvedimento Tel Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6; 

e il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 
1995; 

e il decreto delMinistro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto 
con il Minîstro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 
gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, 17 aprile 2001; 

e ildecreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto 
cen il Ministro dell’ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con 
il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002; 
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e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002; 

e il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003; 

e il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante 
assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti 
vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima sociòtà; 

e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante-eriteri, 
modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestiome”della rete 
elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: dpem 11 maggio 2004); 

e il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004; 

e il decreto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre, 2004, recante 
determinazione delle modalità di vendita dell’energia elettrica di cui all’articolo 3, 
comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, per l’anno 2005; 

e decreto del Ministro delle attività produttive, di coneèfto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005; 

e decreto del Ministro delle attività produttive di Concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre+2005 recante aggiornamento 
delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

e decreto del Ministro delle attività produttive Udi concerto con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la 
regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di 
cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 

e decreto del Ministro delle Attività produttive 5 dicembre 2005, recante direttive per 
la determinazione delle modalità pet là vendita sul mercato, per l'anno 2006, 
dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 
marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico 

e decreto del Ministro delle Attività produttive 13 dicembre 2005, recante direttive 
all'Acquirente unico S.p.a. in-materia di contratti pluriennali di importazione, per 
l'anno 2006; 

e il decreto del Ministro delle Attività produttive 13 dicembre 2005 recante modalità 
e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l’anno 2006; 

e iltesto approvato in via.definitiva dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2005, 
delle “Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 2006)”, non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 


Viste: 

e le deliberazionindell’ Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: 1’ Autorità) 
24 settembre=2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, 25 giugno 2004, n. 103/04, 30 
dicembre2004, n. 252/04, 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 
settembre 2005, n. 201/05; 

e la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare 
l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: 
deliberazione n. 168/03); 

e Slavdeliberazione dell’ Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente 
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04); 

e > il Testo integrato delle disposizioni dell’ Autorità per l’energia elettrica e il gas per 
l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia 
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elettrica — Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, 
come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato); 

e la deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04, e in particolare l’ Allegato A, come 
successivamente modificato e integrato; 

e la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 171/04 (di seguito: 
deliberazione n. 171/04); 

e la deliberazione dell’ Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04; 

e la deliberazione dell’ Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04; 

e la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/044 (di’ seguito: 
deliberazione n. 252/04); 

e la deliberazione dell’ Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05; 

e la deliberazione dell’ Autorità 5 novembre 2004, n. 196/04; 

e ladeliberazione dell’ Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05; 

e la deliberazione dell’ Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05; 

e le deliberazione dell’ Autorità 28 dicembre 2005, n. 292/05; 

e il documento per la consultazione 30 settembre 2005xrecante “Orientamenti in 
materia di definizione delle fasce orarie con riferimento.agli anni 2006 e 2007” (di 
seguito: documento per la consultazione 30 settembre 2005); 

e il documento per la consultazione 22 novembré 2005 recante “Revisione 
dell’articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica 
utilità nel settore elettrico per gli anni 2006 e\2007” (di seguito: documento per la 
consultazione 22 novembre 2005); 

e il documento per la consultazione 5 dicembre 2005 recante “Orientamenti per 
l’abrogazione del parametro Ct di cui alladeliberazione dell’ Autorità per l’energia 
elettrica e il gas 26 giugno 1997, n 70/97, e per l’individuazione di parametri 
succedanei al Ct, idonei alla regolazione di alcune partite economiche del settore 
elettrico” (di seguito: documento perAa consultazione 5 dicembre 2005); 

e la Nota metodologica in materia di Aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per 
la vendita di energia elettrica-destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata 
nel sito dell’ Autorità in data 20ottobre 2004, 


Viste: 

e la comunicazione dell’*Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) del 23 
marzo 2005, prot. Autorità n. 006507, del 25 marzo 2005 (di seguito: 
comunicazione 23 marzo 2005); 

e la nota dell’Autorità all’Acquirente unico in data 14 novembre 2005, prot. 
GB/M05/4609/meè(di seguito: nota 14 novembre 2005); 

e la comunicazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di seguito: Gestore 
del sistemavelettrico) del 30 novembre 2005, prot. Autorità n. 028628 del 2 
dicembre2005; 

e la comunicazione dell’ Acquirente unico dell’I dicembre 2005, prot. Autorità n. 
028563, del 01 dicembre 2005 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2005); 

e lanota dell’Autorità all’Acquirente unico in data 6 dicembre 2005, prot. 
GB#M05/5115/me (di seguito: nota 6 dicembre 2005); 

e “lavcomunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) 
del 15 dicembre 2005, prot. Autorità n. 029873, del 19 dicembre 2005; 

e la comunicazione dell’ Acquirente unico del 16 dicembre 2005, prot. Autorità n. 
029999, del 20 dicembre 2005; 
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e la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 21 dicembre 2005, prot. 
Autorità n. 030277 del 22 dicembre 2005; 

e la comunicazione dell’ Acquirente unico del 15 dicembre 2005, prot. Autorità n: 
030546, del 28 dicembre 2005; 

e la comunicazione del Ministro delle Attività produttive 22 dicembre 2005, prot. 
Autorità n. 030420 del 23 dicembre 2005; 

e la comunicazione di Terna del 28 dicembre 2005, prot. Autorità n. 030663»-del 29 
dicembre 2005; 

e la comunicazione del Gestore del sistema elettrico 23 dicembre 2005 «prot. Autorità 
n. 030664 del 29 dicembre 2005. 


Considerato che: 

e gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei'costi di acquisto e di 
dispacciamento dell’energia elettrica destinata al mercato vinigolato, sono fissati, in 
ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati pénhl’approvvigionamento 
dell’energia elettrica da parte dell’ Acquirente unico; 

e l’articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato, prevede che, ai fini delle 
determinazioni di cui al precedente alinea, l’ Acquirente unico invii all’ Autorità 
entro 20 giorni dall’inizio di ciascun trimestre lastima dei propri costi unitari di 
approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata 
per fascia oraria; 

e ai sensi l’articolo 33, comma 33.3, lettera ,b) \del Testo integrato, entro 30 giorni 
dalla fine di ciascun trimestre, 1’ Acquirenté unico è tenuto ad inviare all’ Autorità, la 
differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre 
precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall’ Acquirente unico 
nel medesimo periodo; 

e relativamente al periodo gennaio - ottobre 2005, sulla base delle informazioni rese 
disponibili dall’ Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi 
effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l’acquisto di energia 
elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del periodo gennaio-ottobre 2005 al 
netto del fattore di correzione di cui all’articolo 48, commi 48.13 e 48.13.3, della 
deliberazione n. 168/033 ed i costi stimati dall’ Autorità nella determinazione 
dell’elemento PC della.componente CCA per il quarto trimestre 2005, pari a circa 
210 milioni di euro; 

e relativamente al periodo gennaio - ottobre 2005, sulla base delle informazioni rese 
disponibili dall’ Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti tra 1 costi 
effettivamente-sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del 
dispacciamentòy, incluso il fattore di correzione di cui all’articolo 48, commi 48.13 e 
48.13.3, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall’Autorità nella 
determinazione dell’elemento OD della componente CCA per il quarto trimestre 
2005, pari a circa 86 milioni di euro; 

e il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata 
dall’ Autorità nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di 
dispacciamento sostenuti dall’ Acquirente unico nel periodo gennaio - dicembre 
2005 deve essere recuperato tramite la componente UCI, di cui al comma 1.1 del 
Testo integrato, destinata a coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei 
costi di acquisto dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato; 
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e le risposte ai documenti per la consultazione 30 settembre 2005 e 22 novembre 
2005 hanno evidenziato un generale consenso ad eliminare ogni riferimento alle 
fasce orarie nella determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per la 
remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all’articolo 3734 
della deliberazione n. 168/03, e del corrispettivo a copertura dei costi per. la 
remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di cui all’articolo 52.5 
della medesima deliberazione; 

e sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa e da Terna, il@g@nto per la 
gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di 
interrompibilità 2004-2006, alimentato dall’ elemento INT, evidenzia-una eccedenza 
di gettito rispetto alle necessità previste per il triennio 2004-2006; 

e sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa e dal Gestore del sistema 
elettrico, il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato 
dalla componente tariffaria A3, evidenzia una carenza /di&gettito rispetto alle 
necessità previste per l’anno 2006; 

e l’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, prevede che l'ammontare 
complessivo annuo delle misure di cui all’articolo 4».comma 1 della medesima 
legge sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della 
tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ,égnl chilowattora consumato, con 
aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo; 

e con deliberazione n. 231/04 1’ Autorità ha aggiornato per l’anno 2005 l’aliquota di 
cui all’articolo 4, comma 1 bis della legge h/ 368/03, fissandola pari a 0,0153 
centesimi di euro/kWh ed ha fissato la componente MCT per l’anno 2005 pari a 
0,02 centesimi di euro/kWh; 

e il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati, come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2004 - 
novembre 2005 rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura 
dell’1,7%; 

e con la deliberazione n. 171/04» Autorità ha quantificato in via preliminare il 
livello dei costi riconosciuti/allAcquirente unico per l’attività di acquisto e vendita 
dell’energia elettrica per.il mercato vincolato per l’anno 2004, pari a circa 8,2 
milioni di euro; 

e sulla base dell’analisi delbilancio di esercizio 2004, inviato dall’ Acquirente unico 
con comunicazione,2%marzo 2005, è possibile quantificare un livello di costi 
riconosciuti all’ Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia 
elettrica per il mercato vincolato nell’anno 2004, pari a 6,029 milioni di euro; 

e la differenza tra\costi riconosciuti in via provvisoria per l’anno 2004 quantificati 
con la deliberazione n. 171/04 ed i costi di funzionamento effettivamente sostenuti 
nel medesime, anno è stata quasi integralmente riportata all’esercizio successivo 
attraversò, l’ìîscrizione a bilancio di un risconto passivo pari a circa 2 milioni di 
euro; 

e con la deliberazione n. 252/04, l'Autorità ha quantificato in via preliminare il 
livello,dei costi riconosciuti all’ Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita 
delRenergia elettrica per il mercato vincolato nell’anno 2005, pari al livello dei 
costi riconosciuti in via preliminare per l’anno 2004; 

e-a seguito delle note 14 novembre 2005 e 6 dicembre 2005, con comunicazione 1 
dicembre 2005 l’Acquirente unico ha inviato informazioni patrimoniali ed 
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economiche relative al pre-consuntivo 2005, mentre non è ancora disponibile lo 
schema di budget 2006; 

e dall’analisi delle informazioni patrimoniali ed economiche di cui al precedente 
punto è possibile stimare un livello dei costi riconoscibili per l’anno 2005 parita 
circa 7,4 milioni di euro, determinato sulla base della situazione al 31 ottobre_2005, 
integrata per competenza economica; 

e a far data dall’l1 novembre 2005, ai sensi del dpem 11 maggio 2004, il ‘ramo di 
azienda del Gestore della rete corrispondente alle funzioni di trasmissione e 
dispacciamento è stato trasferito a Terna; e che di conseguenza, in tale data, Terna 
assume la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale diveut all’articolo 
3 del decreto legislativo n. 79/99; 

e ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del dpem 11 maggio 20041 le) funzioni di cui 
all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del-dèereto legislativo n. 
79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo n. 387/03 sono 
rimaste in capo al Gestore del sistema elettrico; 

e ai sensi del comma 54.2 del Testo integrato, le imprese distributrici che prelevano 
energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale wrieonoscono al Gestore della 
rete il gettito della componente tariffaria A3, qualé maggiorazione del servizio di 
trasmissione. 


Ritenuto opportuno: 

e modificare in aumento la stima del costo) medio annuo di approvvigionamento 
dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell’anno 2005, adeguando 
conseguentemente il valore degli elementi PC e OD, anche tenuto conto delle 
previsioni rese disponibili per l’anno 2006 da Terna: 

e modificare la struttura del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione 
della disponibilità di capacità produttiva, di cui all’articolo 37.3 della deliberazione 
n. 168/03, e del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio 
di interrompibilità del carico, divei all'articolo 52.5 della medesima deliberazione, 
eliminando ogni riferimento-dèi, corrispettivi alle fasce orarie; 

e tenuto conto di quanto al precedente punto, rettificare l’articolazione degli elementi 
CD e INT di cui all’artieolo 23 del Testo integrato, nonché del corrispettivi di cui 
agli articoli 37.3 e 52.,5-della deliberazione n. 168/03; 

e quantificare in via defimitiva i costi riconosciuti all’ Acquirente unico per l’attività 
di acquisto e vendita dell’energia elettrica per il mercato vincolato nell’anno 2004, 
ad un livello pari-a.6,029 milioni di euro; 

e quantificare inviaypreliminare i costi riconosciuti all’ Acquirente unico per l’attività 
di acquisto e vendita dell’energia elettrica per il mercato vincolato nell’anno 2006, 
ad un livello»pari a 7,4 milioni di euro, in linea con la stima dei costi riconosciuti 
per l’ann6,2005, primo anno di piena operatività della società; 

e adeguate in diminuzione il livello della componente INT, in linea con le necessità 
di gettito previste per il triennio 2004-2006; 

e adeguare in aumento il livello della componente A3, in linea con gli oneri previsti 
di tompetenza 2006 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed 
assimilate; 

#>adeguare in aumento il livello della componente UCI, in linea con la previsione di 
un’accresciuta esigenza di gettito nel 2006; 
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e fissare, per l’anno 2006: 

— il valore dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n 
386/03, pari a 0,0156 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per 
tener conto dell’aggiornamento annuale dell’indice Istat dei prezzi cal 
consumo cui è soggetto; 

— il valore della componente MCT per l’anno 2006 pari a 0,02 centesimi di 
euro/kWh, in coerenza con i criteri di arrotondamento delle componenti 
tariffarie della tariffa elettrica; 

e modificare il Testo integrando prevedendo che le imprese distributrici che 
prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale \ficonoscano al 
Gestore del sistema elettrico il gettito della componente tariffarianA3, secondo le 
stesse modalità adottate precedentemente dal Gestore della rete 


DELIBERA 
I. di approvare il seguente provvedimento: 


Articolo 1 
Definizioni 


1. Ai fini del presente provvedimento, si applieano/e definizioni riportate all’articolo 1 
del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell’ Autorità per l'energia elettrica 
e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue sùCcessive modificazioni e integrazioni (di 
seguito richiamato come il Testo integrato). 


Articolo 2 
Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03 


1. La tabella 2 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, è sostituita dalla 
Tabella I allegata al presente provvedimento; 

2. La tabella 3 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, è sostituita dalla 
Tabella 2 allegata al presente provvedimento. 


Articolo 3 
Modificazioni e integrazioni del Testo integrato 


1. Alcomma 1.1 del Testo integrato è aggiunta la seguente definizione: 
e il Gestore del sistema elettrico è la società Gestore del sistema elettrico — 
GRIN SpA. di cui al dpem 11 maggio 2004; 

2. Alcomma 1.1 del Testo integrato sono soppresse le definizioni relative a: 
e parametro K 
e ; parametro K7 
è parametro T 
© parametro Ty; 

3.\X Sono soppressi i commi 23.3.1 e 23.3.2 del 'l’esto integrato; 

4Y AI comma 54.2 del Testo integrato le parole “Gestore della rete” sono sostituite 
dalle parole “Gestore del sistema elettrico” e sono eliminate le parole “quale 
maggiorazione del servizio di trasmissione di cui al comma 17.1”, 
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Articolo 4 
Corrispettivo riconosciuto all’Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita 
dell’energia elettrica per il mercato vincolato 


1. Con riferimento all'anno 2004, il valore del corrispettivo riconosciuto 
all’Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica per il 
mercato vincolato è pari a 6.029.000 euro (seimilioni e ventinovemila); 

2. Con riferimento all’anno 2006, il valore del corrispettivo riconosciuto’ a titolo di 
acconto all’ Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica 
per il mercato vincolato è pari a 7.400.000 euro (settemilioni e quattrocentomila). 


Articolo 5 
Aggiornamento di elementi e componenti tatiffarie 


1. I valori dell’elemento PC, dell’elemento OD, dell’elemeènito CD, e dell’elemento 
INT per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2006 sono\fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, 
3.3, 4.1, 4.2, 5 e 6 allegate al presente provvedimento: 

2. T valori della componente CCA per il primo trintestre (gennaio-marzo) 2006 sono 
fissati nelle tabelle 7.1, 7.2 e 7.3 allegate al presente provvedimento; 

3. I valori dell’elemento PV e della componente CAD per il primo trimestre (gennaio- 
marzo) 2006 sono fissati nelle fabelle 8 e 9 allegate al presente provvedimento; 

4. I valori delle componenti tariffarie A e IJC_per il primo trimestre (gennaio-marzo) 
2006 sono fissati come indicato nelle #abelle 10.1, 10.2 e II allegate al presente 
provvedimento. 


Articolo 6 
Aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 
n. 368/03 &della componente MCT 


1. Perl’anno 2006, l’aliquota dieui all’articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è 
pari a 0,0156 centesimi diyeufo/kWh; 

2. Perl’anno 2006, la componente tariffaria MCT è confermata pari a 0,02 centesimi 
di euro/kWh 


2. di pubblicare il-presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e sul Sito internet dell’ Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in 

vigore dall’ Isgennaio 2006; 

di pubblicare.)a seguire, sul sito internet dell’ Autorità l’ Allegato A alla deliberazione 

n. 168/03, con le modifiche risultanti dall’applicazione del presente provvedimento; 

4. di pubblicare, a seguire, sul sito internet dell’Autorità il Testo integrato, con le 
modifiche risultanti dall’applicazione del presente provvedimento. 


I 


Milano, 29 dicembre 2005 
Il presidente: ORTIS 
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Tabella 1 


Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione 
della disponibilità di capacità produttiva (art. 37.3) 


centesimi di €/kKWh 0.03727082 


Tabella 2 


Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del 
servizio di interrompibilità del carico (art. 52:5) 


centesimi di €/KWh 0,11181246 


Tabella 3.1: Elemento PC per i clienti finali nondotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce(orarie F1, F2, F3 ed F4 


I Ri Li ; PC (centesimi di 
i n n f af) 9 ; 7 
Tipologie di contratto di cui comma/2.2 del Testo integrato euro/l0Whi 


Utenza domestica indbassa tensione 

Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze‘im Media tensione 

Utenze in. alta.e altissima tensione 


Tabella 3.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia 
elettrica per,ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2 


$ ba Hu - PC (c imi di kWh 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo mtegrato FARAI LA a) 


Utenza domestica in bassa tensione 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione 
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Tabella 3.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna 
delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato ES] 
= na 


Utenza domestica in bassa tensione 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione 


Tabella 4.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare 
l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 


: dg aa ; OD (centesimi di 
Tipol 2.2 del Testo integrat 
ipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integratò aurro/lewh) 


Utenza domestica in bassa tensione 

Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta c altissima tensione 


Tabella 4.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna 
delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 


Tipologie di contratto di cui comma 2.2%del Testo integrato SE) 
‘= RA 


Utenza domestica in bas$&tensione 

Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione 


Tabella-5: Elemento CD 


CD (centesimi di 


i ie di i cui 22 i 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato elra/lerh) 


Utenza domestica in bassa tensione 
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 


Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione 
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Tabella 6: Elemento INT 


3 Lu ippasi P INT (centesimi di 
ò ia II 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo Integrato curo/KWh) 


Utenza domestica in bassa tensione 

Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione 


Tabella 7.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori,atti a rilevare l'energia elettrica 
per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 


. se IRE } CCA (centesimi di 
2.2 
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del.Testo integrato euro/kWh) 


Utenza domestica in bassa tensione 

Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensioné 

Utenze in alta e altissima tensione 


Tabella 7.2: Componente CCAsper i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle 
fasce orarie FBI, FB2 


CCA (centesimi di euro/kWh) 


FB2 


Tipolegie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato 


Utenza domestica in bassa tensione 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
‘Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione 
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Tabella 7.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce brarie FI, 


F2, F3 ed F4 


Utenza domestica in bassa tensione 


Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in bassa tensione 

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica 
Altre utenze in media tensione 

Utenze in alta e altissima tensione 


Tabella 8: Elemento PV 


Tariffa D2 


PV (centesimi di 


Fasce di consumo (kWh/anno) 7 
euro/kWh) 


a 
900 
1800 
2640 
4440 
oltre 4440 


Tariffa D3 
PV (centesimi di 
euro/kWh) 


Tabella:9; Componente CAD 


Tariffa D2 


CAD (centesimi di 


Fasce di consumo (kWh/anno) 


a 
900 
1800 
2640 


4440 
oltre 4440 


Tariffa D3 
CAD (centesimi di 
euro/kWh) 
8,8 
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